Dr. RUDOLF TRZEDICK N 


pensyonowany c. i k. generał-lekarz sztabowy, 


przeżywszy lat 75, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 28-go listopada 1903 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia 30 listopada b. r. o godzinie 3 popołudniu 
z domu żałoby L. 6 przy ulicy Radziwiłłowskiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia I grudnia b. r. o godzinie Y rano w kościele św. Piotra. 


Zaklad pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie. ul. Kopernika 8. Gzcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


